バッ クア ッ プ と 復元 


いつ で も 手動 で バッ クア ッ プ で きま す 。 す べ て の ファ ブリ ッ ク 設 定 と イン テン ト を 自動 
手動 で バッ クア ッ プ する よう に スケ ジュ ー ラ を 設定 する こと も で きま す 。 


次 の いずれ か の 形式 を 使用 し て バッ クア ッ プ お よび 復元 で きま す 。 


・ 設 定 の み : 設定 の み の バ ッ ク ア ッ プ の 方 が 小さ く な り ま す 。 こ れ に は イン テン ト 、 依 存 
デー クタ 、 検 出 情報 、 ロ グイ ン 情 報 、 お よび ポリ シー が 含ま れ て いま す 。 こ の バッ クア ッ プ 
か ら の 復元 に は 、 機 能 す る ファ ブリ ッ ク 、 ス イッ チ の 検出 、 予 期 さ れる 設定 、 お よび その 
他 の 設定 が 含ま れ て いま す 。 


・ 完 全 : フレ バッ クア ッ プ は 大 規模 で す 。 こ れ に は 、 現 在 の デー タ 、 履 歴 デ ー タ 、 ア ラー 
ム 、 ホ スト 情報 、 お よび 設定 の み の バ バックアップ の すべ て が 含ま れ ま す 。 こ の バッ クア ッ 
プ か ら の 復元 に は 、 機 能 的 な 履歴 レポ ー ト 、 メ トリ ッ ク グ ラフ 、 お よび すべ て の 基本 機能 
が あり ます 。 
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構成 の み の バ ッ ク ア ッ プ また は 完全 バッ クア ッ プ を 復元 で きま す 。 


バッ クア ッ プ を 復元 する と き は 、 設 定 の み の 復 元 ま た は 完全 な 復元 を 選択 で きま す 。 設 定 の み 
の 復元 で は 、 設 定 (イン テン ト 、 検 出 情報 、 ロ グイ ン 情 報 、 ポ リ シ ー) の み が 復 元 さ れ 、 設 定 
の み の バ ッ ク ア ッ プ と 完全 バッ クア ッ プ の 両方 を 使用 し て 実行 で きま す 。 完全 な 復元 は 、 設 定 
と 、 現 在 お よび 過去 の デー タ 、 チ ャ ー ト な ど を 復元 し 、 完 全 バ ッ ク ア ッ プ の み を 使用 し て 実行 
で きま す 。 
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( 注 ) 新規 イン スト ー ル 後 、 バ ッ ク ア ッ プ デー タ を 復元 する 前 に 、 最 低 20 分 間 待 機 し て くだ さい 。 
新しく イン スト ー ル し た セッ ト ア ッ プ で バッ クア テッ プ を すぐ に 復元 する と 、 一 部 の アプ リ ケ ー 
ショ ン が 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 


アッ プ グ レー ド 後 の 機能 の 互換 性 


次 の 表 に 、 0 リリ ー ス 12.1.1e へ の アッ プ グ レー ド 後 に DCNM 11.5(x) バッ クア ッ プ か ら 
復元 され る 機能 に 関連 する 警告 を し ます 。 


バッ クア ッ プ と 復元 | 


バッ クア ッ プ と 復元 | 
較 スケ ジュ ー ラ 


人 


( 注 ) 11.5x) に は 、 リ リー ス 11.5(1)、11.5(2)、 の み が 含 まれ ます 。 11.5(④) か ら 12.1.1e へ の アッ プ グ 
レー ド は サポ ー ト され て いま せん 。 


DCNM 11.5(x) の 機能 アッ プ グ レー ド の サポ ー 
vCenter に よる VMM の 可視 性 ポー ト 対 象 

設定 され た プレ ビュ ー フィ ー チ ャ ー ポー ト 対 象 外 

IPv6 で 検出 され た スイ ッ チ ポー ト 対 象 外 

DCNM トラ ッ カ ー ポー ト 対 象 外 

ファ ブリ ッ ク の バッ クア ッ プ 末 サ ポー ト 
レポ ー ト 定義 と レポ ー ト 未 サ ポー ト 


スイ ッ チ の イメ ー ジ と イメ ー ジ 管理 ポリ | サポー ト 対 象 外 
ンー 


イメ ー ジ / イ メー ジ 管 理 デ ー タ の 切り 替 | 11.5(x) か ら 12.1.le に 引き 継が れ な い 


え 
アラ ー ム ポリ シー の 設定 11.5(x) か ら 12.1.1e に 引き 継が れ な い 
パフ ォ ー マ ンス 管理 デー タ アッ プ グ レー ド 後 、 最 大 90 日 間 の CPU/ メ モリ / イ ン 


ター フェ イス 統計 情報 が 復元 され ます 。 


この セク ショ ン の 内 容 は 次 の と お り で す 。 
< スケジュ ー ラ (2 ペー ジ ) 
・Restore (復元 ) (3 ペー ジ ) 
・ 今 すぐ で バックアップ (4 ペー ジ ) 


スケ ジュ ー ラ 


スケ ジュ ー ラ の 目的 は 、 シ ステ ム を 復元 する 必要 が ある 場合 に シス テム の バッ クア ッ プ を 取る 
こと で す 。 リ モー トロ ケー ショ ン に バッ クア ッ プ する 必要 が あり ます 。 


Cisco Nexus ダ ッシュ ボー ド ファ ブリ ッ ク コン トロ ー ラ Web UI か ら ア プリ ケー ショ ン お よび 


設定 デー タ の バッ クア ッ プ を スケ ジュ ー ル する に は 、 次 の 手順 を 実行 し ます 。 


始め る 前 に 


スケ ジュ ー ル され た バッ クア デップ ジョ ブ が な い 場 合 は 、[ ス ケ ジ ュ ー ル が 設定 され て いま せん 
(No Schedule set) ] が 表示 され ます 。 


画 バッ クア ッ プ と 復元 


| バッ クア ッ プ と 復元 


ステ ッ プ 1 


ステ ッ プ 2 


ステ ッ プ 3 


ステ ッ プ 4 


ステ ッ プ 5 
ステ ッ プ 6 


ステ ッ プ 7 


ステ ッ プ 8 


ステ ッ プ 9 


Restore (復元 ) | 


手順 


[スケ ジュ ー ル 設定 な し (No Schedule set) ] を クリ ッ ク し ます 。 
[Scheduler (スケ ジュ ー ラ ) ] ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 


[スケ ジュ ー ル され た バッ クア ッ プ の 有効 化 (Enable Scheduled backups) ] チェ ッ ク ボ ックス 
を オン に し ます 。 


[タイ プ (Type) ] で 、 復 元 する 形式 を 選択 し ます 。 
・[ 構 成 の み (Config only) ] また は [完全 (Full) ] を 選択 し ます 。 


[ファ イル パス (Eile Path) ] フィ ー ル ド に 、 バ バックアップ ファ イル を 保存 する ディ レク トリ 
の 絶対 パス を 入力 し ます 。 

バッ クア ッ プ ディ レク トリ に ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 し ます 。 

バッ クア ッ プ ファ イル に 対す る 暗号 キー を 入力 し ます 。 

バッ クア ッ プ か ら 人 復元 する に は 、 暗 号 化 キー が 必要 で す 。 暗号 化 キー は 、 機 密 情 報 を 含む バッ 
クア ッ プ ファ イル の 一 部 を 暗号 化す る た め に 使用 され ます 。 


[日 単位 で 実行 (Run on days) ] フィ ー ル ド で 、 チ ェ ッ クボ ックス を オン に し て 、1 日 以上 の 
バッ クア ッ プ ジョ ブ を スケ ジュ ー ル し ます 。 

[開始 時 刻 (Startat) ] フ ィ ー ル ド で 、 タ イム ピッ カー を 使用 し て 特定 の 時 刻 に バッ クア ッ プ を 
スケ ジュ ー ル し ます 。 


タイ ム ピ ッ カ ー は 12 時 間 制 で す 。 


[バッ クア ッ プ の スケ ジュ ー ル (Schedule backunp) ] を クリ ッ ク し て 、 ス ケ ジ ュ ー ル に 従っ て 
バッ クア ッ プ ジョ ブ を 実行 し ます 。 


Restore (復元 ) 
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( 注 ) 新規 イン スト ー ル 後 、 バ ッ ク ア ッ プ デー タ を 復元 する 前 に 、 最 低 20 分 間 待 機 し て くだ さい 。 


新しく イン スト ー ル し た セッ ト ア ッ プ で バッ クア ッ プ を すぐ に 復元 する と 、 一 部 の アプ リ ケ ー 
ショ ン が 動作 しない 場 合 が あり ます 。 


機能 が 有効 に な っ て いな い 、 新 し く イ ンス トー ル さ れ た Nexus ダ ッシュ ボー ド ファ ブリ ッ ク 
コン トロ ー ラ で の み 復 元 を 実行 で きま す 。 


物理 的 な Nexus Dashboard か ら バ ッ ク ア デップ を 取得 し て 、 仮 想 Nexus Dashboard で 復元 する こ 
と は で きま せん 。 


3 ノー ドク ラス タ の バッ クア ッ プ を 取得 し て 、1 ノ ー ド クラ スタ に 復元 する こと は で きま せん 。 


バッ クア ッ プ と 復元 画 


バッ クア ッ プ と 復元 | 
園 今 す ぐ で バッ クア ッ プ 


Cisco Nexuns ダ ッシュ ボー ド ファ ブリ ッ ク コン トロ ー ラ Web UI か ら ア プリ ケー ショ ン お よび 構 
成 デ ー タ を 復元 する に は 、 次 の 手順 を 実行 し ます 。 


手順 


ステ ッ プ 1 [復元 (Restore) ] を クリック し ます 。 
[ 今 す ぐ 復元 (Restore now) ] ウツ ウィン ドウ が 表示 され ます 。 


ステ ッ プ 2 [種類 (Type) ] で 、 復 元 す る 形式 を 選択 し ます 。 
・[ 構 成 の み (Config only) ] また は [完全 (Full) ] を 選択 し ます 。 


ステ ッ プ 3 (オプ ショ ン ) [外部 サー ビス の MP 設定 を 無視 する (Ignore ExternalService IP Configuration) ] 
チェ ッ ク ボ ックス を オン に し ます 。 


[外部 サー ビス の TP 設定 を 無視 する (Ignore External Service IP Configuration) ] チェ ッ ク ボッ 
クス が オン に な っ て いる 場合 、 外 部 サー ビス の TP 設定 は 無視 され ます 。 この 選択 に より 、 シ 

ステ ム で バッ クア ッ プ を 作成 し 、 そ れ を 別 の 管理 サブ ネッ ト や デー タ サ ブ ネ ッ ト を 持つ 別 の シ 
ステ ム に 復元 する こと が で きま す 。 

この オプ ショ ン は 、dCisco DCNM 11.5(x) か ら Cisco NDFC へ の アッ プ グ レー ド 中 に は 影響 し 3 
せん 。 
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ステ ッ プ 4 [復元 (Restore) ] を クリ ッ ク し ます 。 


バッ クア ッ プ ファ イル が [バッ クア ッ プ と 復元 (Backup&Restore) ] ウィ ンド ウ の 表 に 表示 さ 
れ ま す 。 復 元 に 必要 な 時 間 は 、 バ ッ ク ア ッ プ ファ イル の デー タ に よっ て 異な り ま す 。 
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今 す で バッ クア ッ フ 
Cisco Nexus ダ ッシュ ボー ド ファ ブリ ッ ク コン トロ ー ラ Web UI か ら ア プリ ケー ショ ン お よび 
設定 デー タ の バッ クア ッ プ を 取得 する に は 、 次 の 手順 を 実行 し ます 。 


手順 


ステ ッ プ 1 [ 今 す ぐ で バッ クア ッ プ (Backup Now) ] を クリ ッ ク し ます 。 
ステ ッ プ 2 [タイ プ (Type) ] で 、 復 元 する 形式 を 選択 し ます 。 
・[ 構 成 の み (Config only) ] また は [完全 (Full) ] を 選択 し ます 。 


園 バッ クア ッ プ と 復元 


